















CAPACITACIÓN BANCARIA 


CONVENIO INSTITUCIONAL CON AMERICAN PERSON TEST PARA LA 
APLICACIÓN DE PRUEBAS AMERICAN TEST BUSINESS. 


Por medio del presente documento damos constancia sobre el nuevo proceso de admisión para los aspirantes a 
cajeros bancarios, los cajeros bancarios deben tener un nivel de conocimiento básico del inglés, por lo tanto, hemos 
solicitado los servicios de American Person Test International para la aplicación de pruebas a los aspirantes de la 
empresa. 


La prueba a realizar por parte de los aspirantes es la American Test of Businees en la actualidad ha tomado una 
posición importante como prueba internacional dentro del mercado de exámenes de inglés internacional, su 
proyección y metas sobre la certificación y aplicación de pruebas American test Business. 


El examen internacional de gran nivel, seguridad y confiabilidad es aceptado por un gran número instituciones, en 
la actualidad se está aplicando en las empresas contratantes a nivel mundial, American Test of Business ha sido 
una herramienta útil a la hora de contratar personal calificado es por esta razón que las empresas que la aplican 
han logrado obtener una mejora en cuanto a su personal calificado. 


CEFIBANK MAS QUE UNA FAMILIA. 


